LzhVY 许 臣 话 芯 半 导体 科技 (上 海 ) 有 限 公司 


GN Seniconductor ( Shanghai ) Co., Ltd. GN1616 


Coir tr 


1、 概 述 
GN616 是 LET 屎 动 控制 专用 电路 ， 内 部 集成 有 MC[ 数 字 接 口 、 数 据 锁 存 器 等 电路 。 本 产品 主要 应 用 于 VCR、VCD DVD 

及 家 庭 影院 等 产品 的 显示 屏 驱 动 。 
主要 特点 
”采用 CMR 工艺 
”显示 模式 (7 段 X 4 位 ) 
辉 度 调节 电路 ( 占 空 比 8 级 可 调 ) 
申 行 接口 (GK STB IO 
.内置 民 振荡 (450Kf 土 5 史 

内置 上 电 复 位 电路 
封装 形式 
GN616 SCP16 ”50PCS/ 管 10000PCS/ 盒 。 100000PGCS/ 箱 ( 塑 土 体 尺寸 :10mmx 3.9mm 引 脚 间距 :1.27mm) 
GN1616 $0P16 4000PC31 一 ”8000?C5/ 盒 64000PCS/ 箱 ( 塑封 体 尺寸 : 10mmx 3. 9mm 引 脚 间距 : 1. 27mm) 


2、 引 脚 排列 图 及 引 脚 说 明 
2.1、 引 脚 排列 图 


GN1616 


2.2、 引 脚 说 明 
引 脚 | 引 脚 名 称 和 
在 时 钟 下 升 沿 输入 /输出 串 行 数据 ， 从 低位 开始 。 


数据 输入 /输出 DIO 输出 为 N-ch open drain， 且 内 部 集成 上 拉 电 阻 20K 左 
右 。 
时 钟 输入 在 上 升 沿 读 取 上 串 行 数据 ， 下 降 沿 输 
在 上 升 或 下 降 沿 初始 化 串 行 接口 ， 随 后 等 待 接收 指 
令 。STB 为 低 后 的 第 一 个 字 节 作为 指令 ， 当 处 理 指令 
时 ， 当 前 其 它 处 理 被 终止 。 当 STB 为 高 时 ，CLK 被 
忽略 。 


逻辑 电源 J 源 电压 
段 输 出 ，P 管 开 漏 输出 。 
| 6 | 输出 ( 段 ) | SEG2 | 段 输 出 ,P 管 开 漏 输出 。 
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SEG3 出 ，P 管 开 漏 输出 。 
他 开 漏 输 出 。 
开 漏 输出 。 


EE | EE 


15 合 立 
16 | 输出 〈 位 ) 
3、 电 特性 
3.1、 极 限 参数 (GD=0V Taur25"C) 
参数 名 称 符 号 条 件 额定 值 单位 
逻辑 电源 电压 Vpp - -0.5 一 +7.0 V 
逻辑 输入 电压 Vu -0.$ 一 Vpp+0.5 V 
LED Seg 驱动 输出 电流 ke -50 mA 
LED Grid 驱动 输出 电流 | +200 mA 
功率 损耗 Ppp 400 mW 
工作 温度 Topt -40 一 +80 ‘CC 
储存 温度 Tstg - -65~+150 ‘CC 
焊接 温度 TL 10 秒 250 ‘C 


3.2、 推 荐 使 用 条 件 (Ta= -20"C 一 +70"C，GND0V 


参数 名 称 符 号 最 小 典型 最 大 单 位 
逻辑 电源 电压 Vpp 3 5 5.5 V 
高 电 平 输入 电压 VI 0.7Vpp - Vpp V 
低 电 平 输入 电压 Vi 0 - 0.3Vpp V 


3.3、 电 气 特性 
3.3.1、 电 气 特 性 (Ta= -20"C~+70"C，VEr4.5V-5.5V , QDB-0V 


ES 


人 2 
2 
E 电 二 输出 电流 1 
I 


这 由 平 论 中 由 济 

二 Vo=Vpp-3V, Segl ~Seg7 

VEVpp/GND 

CLK、 DIO、 STB 

氏 电 平 输入 电压 CLK、DIO、STB 

CLK、DIO、STB 

动态 电流 机 和 | | | mA 
My | ka | ol - | ka 
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3.3.2、 开 关 特 性 (Ta= -20°*C~+70*C，Vis4. 5V~5. 5 


测试 条 件 
i 和 450 | - | KHz 
ee CLREDIO 0 | | 
crL-i5pFR=Iko | | Ti 
Ta 站 二 而 面相 本 

CL=300pF 


上 升 时 站 一 
CE 


和 
最 大 时 钟 频率 ee 
0 


3.3.3、 时 序 特性 (Ta= -20°C~+70"*C，VEp-4. 5V~~5. 5V 


出 条 看 
EE ee re 
Ma | el ol ww 
[MSN al ol rw 
CLK STBN 间 [iow crkismm | 1 | -| -| 
守则 | wr | ck | 1 | Te 


外 时 序 图 与 端口 操作 说 明 、 指 令 系 统 介 绍 
4.1、 时 序 图 


STB 


tcuk-sTe 


CLK 


tseTup tHolLD 出 | 
tpzl tptz 
Dour | 


Sn/Gn 


中 国 (上海) 自由 贸易 试验 区 芳 春 路 400 号 1 幢 3 层 
http: //wniw gnsenhc. com 电话 : 021- 34125778 第 3 页 , 共 9 


AAA 旋 攻 施 芯 半导体 科技 (上 海 有 限 公司 
GN Se duct Shangh Co., Ltd. 
Coir tr a Ri G N1616 
4. 2、 显 示 寄 存 器 地 址 和 显示 模式 
该 寄存 器 存储 通过 串 行 接口 从 外 部 器 件 传 送 到 GNL616 的 数据 ， 地 址 分 配 如 下 : 
只 只 只 只 只 只 只 ”< ”< ”~ ”< ”< ”< ”< ”~ ”< 
QA A A Q A A A 
一 MD (LD 上 ( CN ~ 
xxHL( 低 四 位 ) xxHU( 高 四 位 ) xxHL( 低 四 位 ) xxHU( 高 四 位 ) 
BO | BIl B2 |B3 |B4 |BS |B6 |B7 |B0O |BIl B2 | B3 B4 |BS |B6 |B7 
00HL 00HU O01HL 01HU GRID1 
02HL 02HU 03HL 03HU GRID2 
04HL 04HU 05HL 05HU GRID3 
06HL 06HU 07HL 07HU GRID4 
08HL 08HU 09HL 09HU GRIDS 
0AHL 0AHU 0BHL 0BHU GRID6 
OCHL 0CHU ODHL 0DHU GRID7 
4. 3、 串 行 数据 传输 格式 
接收 1 个 bit 在 时 钟 的 上 升 治 操作 。 
， 数 据 接收 〈 写 数据 ) 
STB 一 ] 只 传送 一 个 字 节 He 
”个 数据 继续 传送 
CLK 


1|2 3 4 5 6 和 8 
| 


0 (WAXPXBXmAmX EX 
4. 人 不 指 全 介绍 
指 合用 来 设置 显示 模式 和 LED 取 动 器 的 状态 
在 STB 下 降 治 后 由 DATA 失 入 的 第 一 个 字 节 作为 一 条 指 合 。 


B7 B6 6 今 
0 0 显示 模式 设置 
0 1 数据 命令 设置 
1 0 显示 控制 命令 设置 
1 1 地 址 命令 设置 
如 果 在 指 倒 或 数据 传输 时 STPB 被 置 为 高 电 平 ， 串 行 通讯 被 初始 化 ， 并 且 正 在 传送 的 指 倒 或 数据 无 效 (之 前 传送 的 指 


兮 或 数据 保持 有 效 ) 。 


(1) 显示 模式 设置 


该 指 全 人 当 指 
执行 ， 但 当 相 同 模式 被 设置 时 ， 则 上 述 


MSB 


倒 执 行 时 ， 显 示 被 强制 终止 。 要 重新 显示 ， 显 示 开 / 关 指 令 OY 
情况 并 不 发 生 。 


必需 被 


bl 


00 4 位 ，7 段 
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(2) 数据 设置 
该 指令 用 来 设置 数据 写 
MSB LSB 
0 1 - - b3 b2 bl b0 


不 交大 一 一 
上 | 数据 写 模式 设 定 
00: 写 数 据 到 显示 寄存 器 


测试 模式 设 定 : 
0: 普通 模式 
1: 测试 模式 


地 址 增加 模式 设 定 (对 于 显示 寄存 ): 
0: 写 一 学 节 数据 后 地 址 增加 


1: 固定 地 址 
(3) 地 址 设 定 
该 指令 用 来 设置 显示 寄存 器 的 地 址 。 
MSB LSB 
1 1 - - b3 b2 bl b0 
| 不 考虑 | | 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 区 地 址 (00H~0DH) 
如 果 地 址 设 为 GEE 臣 更 高 ， 数 据 被 忽略 ， 直 到 有 效 地 址 被 设 定 。 上 电 时 ， 地 址 设 为 0 再 


(4) 显示 控制 
MSB LSB 

1 0 - - b3 b2 bl b0 

| 全 | 


消光 数量 设 定 : 
000: 设置 脉冲 宽度 为 /16 
001， 设 置 脉冲 宽度 为 2/16 


010: 设置 脉冲 宽度 为 4/16 
011: 设置 脉冲 宽度 为 10/16 
100: 设置 脉冲 宽度 为 11/16 
101: 设置 脉冲 宽度 为 12/16 
110: 设置 脉冲 宽度 为 13/16 
111: 设置 脉冲 宽度 为 14/16 


注 : * 上 电 时 ， 设 置 为 脉冲 宽度 为 1/16， 显 示 关 。 
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4.5、 显 示 周 期 
TobtSPLAY= S00us Key Scan Data 
r Ml y 
| | 一 
SEG1-SEGn DiG1 DiIG2 DIG3 DIGn DiG1 
| 
GRID1 | | | | | 
CRID2 | | | | | 


CRID3 由 了 


一 “* -T-r- 


GRID 1 | 


只 + 和 


1Frame = TOsPtaAr x (rn *1) 


4. 6、 应 用 时 串 行 数据 的 传输 
， 地 址 增加 模式 


STB | | | | | 


eC NS 


Eomand O0000000000000000000000000000000000 
Cnmand2 DUODOD 

Cnmand5 DUODO0D 

Patall Dta m00g000000014000 

Qnmand 和 和 DODOOD 


”固定 地 址 


STB | 


CLK 


DIO Conmmand. Conmand2 Data Command2 Data 


CnmandliI 0 O00 
Cnmand20 DUOUOD 
Patau0U000 


中 国 ( 上 海 ) 自由 贸易 试验 区 芳 春 路 400 号 1 幢 3 层 
http: /wmw gnsenmc. com 电话 : 021- 34125778 D6,0M0 


施 芯 半导体 科技 (上 海 ) 有 限 公司 


GN Sem conductor ( Shanghai ) Co., Ltd. 


AZAV 放心 


carat 


5、 典 型 应 用 线路 图 


GN1616 


b 
dp 
G1 
G 


a 
cleolslesleld [SE 
3 see 
VDD 
10KS10KSIOK 
DI0 Fa — DIO 
STB [4 STB 
3 DOVDD 
ls 100Pl100H100H 
IR TT 
co 下 J 
= VDD 
电容 在 GN1616 蕊 片 附近 就 近 接 上 S 
104 | > 
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6、 封 装 尺寸 与 外 形 图 
6. 1、SCP16 外 形 图 与 封装 尺寸 


| 028 | 024 | 
| ee | 1 270 (BSC) 0 050 (BSC) 
| tt | 040 | 1270 | 006 | 0o0 
0 | 0 [| 6 | 0 | & | 
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和 声明 及 注意 事项 


7.1、 产 品 中 有 毒 有 害 物 质 或 元 素 的 名 称 及 含量 


部 有 毒 有 害 物质 或 元 素 
件 名 。 | 六 阶 铭 | 多 省 联 | 多 省 联 邻 亲 二 | 二 一， 
nt 二 | 名 站 岂 酸 二 (2- | 邻 茶 二 甲 
名 | | ce | Cr | 车 | 荣 陪 | 攀 = 本 天 下限] | 乙 基 已 | 酸 二 异 丁 
(Pb) | (Hg) (VI (PBBs| (PBD 坏 酯 比 ) 栈 . 
称 d) gy ) Bs) (DBP) (BBP) | 基 酯 | 酯 (DIBP) 
(DEHP) 
引线 框 O O O O O O O O O O 
塑封 树 
脂 O O O O O O O O O O 
这 O O O O O O O O O O 
内 引线 O Gb O O O O O O O O 
装 片 胶 O O O O O oO O O O O 
涪 明 o: 表示 该 有 毒 有 害 物 质 或 元 素 的 含量 在 9J/TL1363- 2006 标 准 的 检 出 限 以 下 。 
x: 表示 该 有 毒 有 害 物 质 或 元 素 的 含量 超出 JJ/TL1363- 2006 标 准 的 限量 要 求 。 


7.2、 注 意 

在 使 用 本 产品 之 前 建议 仔细 阅读 本 资料 ; 

本 资料 仅 供 参考 ， 本 公司 不 作 任何 明示 或 暗示 的 保证 ， 包 括 但 不 限于 适用 性 、 特 殊 应 用 或 不 侵犯 第 三 方 权 利 
等 。 


本 产品 不 适用 于 生命 救援 、 生 命 维 持 或 安全 等 关键 设备 ， 也 不 适用 于 因 产 品 故 障 或 失效 可 能 导致 人 身 伤害 、 


HE 二 
死亡 或 严重 财产 或 环境 损害 的 应 用 。 客 户 若 针对 此 类 应 用 应 自行 承担 风险 ， 本 公司 不 负 任 何 赔偿 责任 。 
客户 负责 对 使 用 本 公司 的 应 用 进行 所 有 必要 的 测试 ， 以 避免 在 应 用 或 客户 的 第 三 方 客户 的 应 用 中 出 现 故障 。 
本 公司 不 承担 这 方面 的 任何 责任 。 
本 公司 保留 随时 对 本 资料 所 发 布 信息 进行 更 改 或 改进 的 权利 ， 本 资料 中 的 信息 如 有 变化 ， 怒 不 另行 通知 ， 建 
议 采 购 前 咨询 我 司 销售 人 员 。 
请 从 本 公司 的 正规 渠道 获取 资料 ， 如 果 由 本 公司 以 外 的 来 源 提供 ， 则 本 公司 不 对 其 内 容 负 责 


负责 。 
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